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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 


( 5 ) 


( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2016 
का . आ . 3259( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
क्रम संख्या स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या , वर्ष और स्थापित तिथि । भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने है, | रद्द होने की तिथि 
___ शीर्षक 

अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 
( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
आई एस 4984 : 2016 जल आपूर्ति के लिए 19 अक्टूबर 

आई एस 4984 : 1995 | 19 अक्टूबर 2017 
पोलीइथाईलिन पाइप - विशिष्टि ( पांचवा 

2016 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 5175 : 2014/ आई एस ओ 1346 : 19 अक्टूबर 

आई एस 5175 : 1992 19 अप्रैल 2017 
2012 रेशों से बनी रस्सियाँ – पोलीप्रोपाईलीन 2016 
की स्पिल्ट फिल्म , मोनोफिलामेंट और 
मल्टीफिलामेंट (पीपी2) तथा पोलीप्रोपाईलीन की 
उच्च- तन्यता मल्टीफिलामेंट (पीपी3) - 3-,4 -, 8 

तथा 12- लड़ वाली रस्सियाँ (तीसरा पुनरीक्षण ) 
3. 

आई एस 12640 ( भाग 1) : 2016/ आई ई सी 19 अक्टूबर आई एस 12640 (भाग 1 ) : 2008 | 19 अगस्त 2017 
61008 - 1 : 2012 घरेलू और समान प्रयोजनों के 2016 
लिए भिन्न ओवरकरंट सुरक्षा सहित अवशिष्ट करंट 
चालित परिपथ वियोजक ( आरसीसीबीएस ) भाग 
1 सामान्य नियम ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
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2016 


आई एस 12640 (भाग 2 ) : 2016/ आई एस ओ 19 अक्टूबर । आई एस 12640 ( भाग 2) : 2008/ आई | 19 जुलाई 2017 
61009 -1 : 2012 घरेलू एवं समान प्रयोजनों के 2016 ई सी 61009 -1 : 1996 ( पहला 
लिए अवशिष्ट करंट सर्किट वियोजक समेकित 

पुनरीक्षण ) 
अतिधारा संरक्षण रहित सर्किट नियोजक 
( आरसीबीओएस ) भाग 2 सामान्य नियम ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 14276 : 2015 सीमेंट बध्द पार्टिकल 19 अक्टूबर 

आई एस 14276 : 1995 19 अक्टूबर 2017 
बोर्ड – विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) । 
आई एस / आई एस ओ 15197 : 2013 एन विट्रो । 19 अक्टूबर आई एस / आई एस ओ 15197 : 2003 | 19 अक्टूबर 2016 
नैदानिक परिक्षण पध्दतियाँ - डायबिटीज 

2016 
मेलिटस के प्रबंधन में स्वयं परिक्षण करने के लिए 
रक्त में ग्लूकोज की मोनिटरिंग पध्दतियाँ के लिए 

अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण ) 
इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों : 
नई दिल्ली , कोलकता , चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी, 
हैदराबाद , जयपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis .in द्वारा इंटरनेट 
पर खरीदा जा सकता है । 

संदर्भ : PUB/ 3/ 2/ 2015 ] 
टी . बी . नारायणन, वैज्ञानिक - एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 


( Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October 2016 
S .O . 3259 ( E ). — In pursuance of Clause (b ) of sub - rule ( 1 ) of Rules 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards , if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


THE SCHEDULE 


___ No . & Year of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of cancellation 


No. 


__ No. & Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if 

any 


( 5 ) 


( 3 ) 
19 October 2016 


IS 4984 : 1995 


19 October 2017 


19 October 2016 


IS 5175 : 1992 


19 April 2017 


__ ( 2 ) 
IS 4984 : 2016 Polyethylene Pipes 
for Water Supply - Specification 
( Fifth Revision) 
IS 5175 : 2014/ISO 1346 : 2012 
Fibre Ropes - Polypropylene Split 
Film ,Monofilament and 
Multifilament ( PP2 ) and 
Polypropylene High - Tenacity 
Multifilament (PP3) - 3 -,4 -, 8 - and 
12 -Strand Ropes ( Third Revision ) 
IS 12640 ( Part 1 ) : 2016/IEC 
61008- 1 : 2012 Residual Current 
Operated Circuit - Breakers Without 
Integral Overcurrent Protection for 
Household and Similar Uses 
(RCCBs ) Part 1 General Rules 
(Second Revision ) 


19 October 2016 


IS 12640 ( Part 1 ) : 2008 


19 August 2017 
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19 October 2016 


IS 12640 (Part 2 ) : 2008 /IEC 
61009 - 1 : 1996 ( First Revision ) 


19 July2017 


19 October 2016 


IS 14276 : 1995 


IS 12640 (Part 2 ) : 2016 /IEC 
61009- 1 : 2012 Residual Current 
Operated Circuit - Breakers with 
Integral Overcurrent Protection for 
Household and Similar Uses 
(RCBOs) Part 2 General Rules 
(Second Revision ) 
IS 14276 : 2015 Cement Bonded 
Particle Boards - Specification 
(First Revision ) 
IS /ISO 15197 : 2013 In Vitro 
Diagnostic Test Systems - 
Requirements for Blood-Glucose 
Monitoring System for Self- Testing 
in Managing Diabetes Mellitus 
(First Revision ) 


19 October 2017 


19 October 2016 


IS /ISO 15197 : 2003 


19 October 2016 


Copies of these standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 9 Bahadur Shah 
Zafar Marg, New Delhi - 110002 and Regional Offices : Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and also Branch 
Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati , Hyderabad , Jaipur , Nagpur, Patna , 
Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www .standardsbis . in . 
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